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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 585 

24 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 81/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αριθμ. απόφ. 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010 / 
ΤΕΥΧΟΣ Β' -Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑ¬ 
ΣΤΗΡΙΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 15/02/2011 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 11:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-02-2011, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 


( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 89/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010 / 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2™ Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ¬ 
ΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 17/02/2011 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 11:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-02-2011, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ,Δ. 
Αριθμ. Διακ. 82/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΔΙΑ¬ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100.000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 14/02/2011 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-02-2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το ΠΔ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

- ♦ - 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ,Δ. 
Αριθμ. Διακ. 80/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-'Εγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 14/02/2011 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 
11 : 00 . 


Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-02-2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ,Δ. 
Αριθμ. Διακ. 68/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΓΑΖΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 02/02/2011 ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-02-2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 71/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟ¬ 
ΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100.500,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 03/02/2011 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 11:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-02-2011, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 69/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 


κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 02/02/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01-02-2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 73/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 07/02/2011 ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04-02-2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 
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• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 75/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥ¬ 
ΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 177.072,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 09/02/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-02-2011, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 


(10) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 74/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ¬ 
ΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 76.160,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 08/02/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:00 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-02-2011, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

- ♦ - 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 72/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ¬ 
ΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΟΦΘΑΛΜ. ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΕΙΣ ΛΥ- 
ΧΝΙΑΙ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.350,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 04/02/2011 ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 
11 : 00 . 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-02-2011, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 78/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡ¬ 
ΓΑΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 11/02/2011 ημέρα: Παρασκευή και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-02-2011, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 


Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 87/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΜΗΧΑΝΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.800,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 28/02/2011 ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 11:00. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-02-2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 84/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 16/02/2011 ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-02-2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
Αριθμ. Διακ. 86/09 

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δη¬ 
μόσιο Διαγωνισμό (αρ. απόφασης 05/26-02-2010 (θέμα 1° 
Ε.Η.Δ.) (ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Υ.Υ. 2009 βάσει Φ.Ε.Κ. 99/03-02-2010/ 
ΤΕΥΧΟΣ Β'-Έγκριση τεχν. Προδιαγραφών 13115/12-10-2010 
απόφ. Ε.Π.Υ.- αρ. πρωτ. 2 ης Υ.ΠΕ. 30363/25-10-2010) με 
κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια 
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΩΝ». 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300.000 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία: 23/02/2011 ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 
11 : 00 . 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-02-2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στη διακήρυξη υπάρχει λίστα ειδών και τεχνικών 
προδιαγραφών. 


• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γίνεται δεκτή μία εναλλακτική προσφορά. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.). 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 210 5534509 
και 512, φαξ 210-5551515 - Σαββοπούλου Αικατερίνη. 

Ελευσίνα, 21 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 0 ΤΜ 

Αριθμ. 212658 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 0 ΤΜ, προκηρύσσει τρίτο επαναληπτι¬ 
κό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την: «Προμήθεια 1 Μηχανή¬ 
ματος Λειάνσεως Στροφαλοφόρων Αξόνων Πετρελαι- 
οκινητήρων», συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα δύο 
χιλιάδων είκοσι ευρώ (82.020,00 €), με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν. 2286/95, Ν. 2362/95, 
Π.Δ. 60/07, Π.Δ. 118/07 και την Τεχνική Προδιαγραφή 
της Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. Π-ΓΕΣ-ΜΛΣΑΠ-844/Εκδοση 
4ΐ /Μαϊ 2008. 

Αριθμός Διαγωνισμού: 48/2010 και με Αριθμό Διακή¬ 
ρυξης: 

Γλώσσα η Ελληνική. 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Η προμήθεια δεν είναι διαιρετή κατά είδος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλο¬ 
δαπά) 

β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών. 

Τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται το 316 
ΣΠΤΧ (Ξάνθη). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν να δηλώνει, την επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, κα¬ 
θώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην 
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι 
το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, 
να δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
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εγκατάστασής της. Επίσης να επισυνάψουν και υπεύθυ¬ 
νη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής 
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος 
της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε 
η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν με τη 
τεχνική προσφορά τους πιστοποιητικό 180 9001/2000 
του κατασκευαστικού οίκου από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης (με κατ’ ελάχιστον εξαίρεση την παρά¬ 
γραφο 7.3 που αναφέρεται στη σχεδίαση και την ανά¬ 
πτυξη) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντας σε άλλα κράτη - μέλη. 

Ισχύς Οικονομικών Προσφορών 150 ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της κατά¬ 
θεσης των προσφορών. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών-διενέργειας του 
διαγωνισμού την 14 Φεβ. 2011 ημέρα Δευτέρα έως 09:30 
ώρα στα Γραφεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 0 ΤΜ, οδός Πέτρου 
Ράλλη 1, Ρουφ - Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
(Τηλ.-Ραχ: 210 3459946). 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γ ρα¬ 
φεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 0 ΤΜ στην παραπάνω διεύθυνση 
και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τους παραλαμβάνουν, 
έναντι αντιτίμου που έχει καθοριστεί από την υπηρεσία, 
κάθε ημέρα από 08:00-13 00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής 
και αργιών. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 20 
Δεκ. 2010. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Επ/χιας (ΠΒ) 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αριθμ. 15805 
Αριθμ. Διακ. ΕΠ 010/2010 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διενεργεί ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «ΥΓΕΙ¬ 
ΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» με ΚΑ 2104-83980 για το 
νοσοκομείο Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προϋπολογι¬ 
σμός 1.600.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών εί¬ 
ναι 26-1-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. Η ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 27-12-2011 
ημέρα Πέμπτη. Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων την 1-12-2010. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 


Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί των προ- 
σφερομένων ειδών. 

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει 
στην αποθήκη του ανωτέρω νοσοκομείου. Το χρονικό 
διάστημα ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 
δότηση είναι από τον ΚΑ 1311 «Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού» του νοσοκομείου. 

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά. Περισσότερα στοιχεία 
και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 
2313322349 ίαχ: 2313322355, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαρία 
Κατικαρίδου στο Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Ζωγράφου 2 
Τ.Κ. 54634 Θεσσαλονίκη. 

Το κόστος του τεύχους της διακήρυξης είναι είκοσι 
(20,00) ευρώ. 

Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση λογι¬ 
σμικού προμηθειών, τη χρήση του και της υποβολής 
προσφοράς θα δίδονται από το γραφείο Προμηθειών. 

Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Αριθμ. 11/07/1524/Ρ2749 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΣ για κάλυψη αναγκών ενός έτους από το 
Π.Π.Υ.Υ. 2010. 

Προϋπολογισμού: 52,300,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν 
στο Γ ραφείο Προμηθειών (γραφ. 319, 3° ς όροφος - Πα¬ 
λαιό κτίριο), προκειμένου να παραλάβουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές, διαφορετικά μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση αυτών από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (νννννν. 
θναςρθΙίεπιοε-Ιιοερ.ςΓ). Οι προσφορές θα υποβάλλονται 
σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα ως ακολού¬ 
θως: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετού¬ 
νται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στο κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «τεχνική προσφορά». Τα οικονο¬ 
μικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «οικονομική 
προσφορά». Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες 
χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα κατατεθούν 
έως τις 21-1-2011 ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00 π,μ., στο 
πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου (αρ. 
317). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-1-2011, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις, μπο¬ 
ρείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213-2041777 και 
ίαχ: 210-7214753 και 7291808 τις εργάσιμες μέρες και 
από ώρα 07:30-14:00. 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Αριθμ. 11/07/1517/Ρ2735 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» έχοντας υπόψη τις σχετι¬ 
κές διατάξεις του Ν. 2286/95, Ν. 2956/01, Ν. 3329/05 και των 
Π.Δ. 118/07 και Π.Δ. 370/95, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, 
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτά Επαναληπτικό Διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά (Σ. 
Π) για την ανάδειξη χορηγητού - προμηθευτού «ΕΝΟΣ (1) 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». 

Προϋπολογισμού Δαπάνης: € 450.000,00 συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυδρο¬ 
μική διεύθυνση συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα και 
γίνονται δεκτές έως την 08/02/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυ¬ 
σικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στη σχε¬ 
τική διακήρυξη, καθώς και κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει ορισθεί 
η 09/02/11 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

Η προαναφερθείσα δαπάνη των € 450.000,00 θα αντι¬ 
μετωπιστεί με επιχορήγηση του Νοσοκομείου από τις 
πιστώσεις το Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι όροι πληρω¬ 
μής καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη. 

Έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό που ζητούνται, 
αποστέλλονται τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες μέρες 
από τη λήξη της σχετικής αίτησης, που υποβάλλεται 
στην πιο πάνω διεύθυνση. Συμπληρωματικές πληροφο¬ 
ρίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 
την υποβολή προσφορών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύ¬ 
νεστε στο τηλέφωνο 213-2041777 και φαξ. 210-7214763, 
τις εργάσιμες μέρες και στις ώρες 7:30 π.μ. -14:00 μ.μ. 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 


( 20 ) 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 21123 
Αριθμ. Διακ. 082/2010 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπ’ 
αριθμό 10/11-11-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ψ.Ν.Θ., προκη¬ 
ρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Κ.Α. 02303- 
05002), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, με αριθμ. Διακήρυξης 082/2010. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 130.000,00 € με 
τον Φ.Π.Α. 

Τόπος εκτέλεσης των Υπηρεσιών: Ψ.Ν.Θ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την: 24-01-2011 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 14:30 μ.μ. στο Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 25-01-2011 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 
του Ψ.Ν.Θ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 2286/95, το 
Ν. 3580/2007, το Π.Δ. 118/2007, το Ν. 3329/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με τους Ν. 3370/2005 και 3527/2007, της 
ΚΥΑ με αριθμ. 1/01-02-2010 της Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομι¬ 
κών περί «Εγκρισης του Π.Π.Υ.Υ. 2010» και της υπ’ αριθμ. 
1983/10-03-2010 απόφασης Εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. 2010- 
Πιστώσεις 2010-2011», η υπ’ αριθμ. 12440/28-9-10 ΚΥΑ 
(Φ.Ε.Κ. Β' 1580/28-9-2010). 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο στις: 
24/12/2010. 

Πληροφορίες θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 π.μ. -14:30 μ.μ. 
(Τηλ 2313-324112 και 2313-324377). 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει το Ψ.Ν.Θ. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από τον προ¬ 
ϋπολογισμό του Ψ.Ν.Θ. 

Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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